I2|                                                     CHAPITRE IV.

.iiiiee sur la surface *,; en.appliquant le theoreme de Gauss au
olume limitd par la surface SSS, la surface formee par 1'enseroble

V

des lignes de forces parlantdu contour B et par line section menee
par B dans le conducleur A, on a

Decoupons de meme une petite surface s2 en un autre point C
do conducteur A, et menons le tube de forces correspondant; ii
decoupe sur la surface SSS une section C7; en designant par J2
le flux ^induction a travers C7 et par M2 la quantite d'electricite
repandue sur ia surface $2 en G, on a de meme

J2 =

Divisant membre a membre les deux relations, il vient

Ji __ MI

Mi

en designant par GT{ et cr2 les densites electriques moyennes sur la
pointe et sur la surface G. Si le contour B se rapproclie de plus
en plus de la pointe, le flux J< diminue? mais il ne tend pas vers
zero; car la portion de SSS coupee par la surface formee par 1'en-
semble des lignes de forces menees par le contour B conserve nne
valeur finie, puisque les lignes de forces, s'ecartant normalement
a la surface, forment toujours un c6ne d'angle fini. Ainsi done,
quand le contour B se rapproche indeTmiment de la pointe,o mini-
